Geloso - Alimentatore C.A./C.C. mod. 1489 

POTENZA: 10 WATT A 12 V 
ENTRATA: RETE CA da 110 a 220 V 
USCITA: CORR. CONTINUA 6, 9. 12 V 

Serve perticolarmente per alimentare con C.A. di rete una 
colonna amplrficata a transistori * ALTAVOCE » N. 3121 op- 
pure N. 3126, che richiede una tensione continua di 12 volt 
con una potenza massima compresa entro 10 watt. 

Serve pure per alimentare con C.A. di rete I'amplificatore a 
transistori G 249-PA. 

N. 1431 - Alimentatore C.A./C.C.: primario rete 117, 160, 220 V. 
50-4-60 Hz; uscita* tensione continua 12 V, 9 V, 6 V, per una 
corrente massima di 0.9 amper. 




Stoio 


L'alimantatore N. 1439 serve per slimsnters con 
tansione eUernsts di rete sppsrecchi cha richie- 
dono una tensione continua di 6 V, 9 V, 12 V, 
con un consumo non superior# a 0,9 A. La 
sua gamma d'utilizzaxiona, quindi, 4 molto estasa. 
La tansioni sia di entrata (aitarnata di reta) sis 
d'uicita (continua a 6, 9, 12 volt) sono commu- 
tabili mediant# dua appositi cambi tansiona. L'ap- 
parecchio 4 pretetto con un fusibile tarato di 
750 mA cha, in caso di fusione, dovr4 assart 
sostituito con altro di uguali earattaristicha. 
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